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FICHE D'ANALYSE / BESULTAT ANALYSE QUALITATIVE GC/MS POUR CONFIRMATION GC/C/IRMS I 


r: 


u 


D 


Substance caract^risfie : 


Androst^rone AC 


Fichier : 


17807474F2b 



Concordance des Tr : oui 

Concordance des Trr : oui 

Concordance globale des abondances relatives : oui 


X 

non 

non 
nan 


X 
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Substance caractSrisee : 


5b Androstane-3a,17b-diol diAC 


Fichier ; 


17807474F3 



Mix 


Echantillon 



Tr(niin) 

In- 

Ml (%) 

M2 (%■> 

M3 (%) 

TrCmin) 

Trr 1 Ml (%) 

M2 (%) 

M3(%) 


15.17 

1.419 

100 

90.4 

77.1 

15.1 

1.415 1 too 

88.6 

78.7 

Tolerance basse 

15.02 

1.405 

80,4 

67.1 



- : 


Tolerance haute 

15.32 

i.433 

100,4 

87.1 

_,- .. 


Concordance des Tr : ou' 

Concordance des Trr ; oui 

Concordance globale des abondances relatives : oui 


X 

non 
non 
non 


X 


X 






Substance caractfiris^e : 


5aAndrostane-3a,l7b-diol diAC 


Tolerance basse 


Tolerance haute 


Mix 


Tr (mill) 


15.57 


I5.41 


15.73 


Trr 


1.456 


1.441 


1.471 



Fichier : 


I7807474F3 


M2 (%) 


58.5 


48.5 


68.5 


M3 (%) 


48.9 


39.12 


58.68 


Echantillon 


Tr(min) 


15.48 


Trr 


1.450 


Ml (%) 


100 


M2 (%] 


61 


M3 (%) 


50.1 


Concordance des Tr : 

Concordance des Trr : 

Concordance globale des tendances relatives : 


oui 
oui 
oui 


X 

non 

non 
non 


X 


X 



Substance caracterisSe : | 5b Pragnane-3a.20a-d]ordLAC 


Fichier : 



17807474F3 


Echantillon 


Ml (%) 


100 


M2 (%) 


57.2 



Concordance des Tr : 

Concordance des Trr : 

Concordance globale des abondances relatives : 


OUI 

oui 
oui 


X 

noD 
non 
non 


X 


X 
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